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Der Verlust eines oder mehrerer Zähne kann die Lebensqualität stark einschränken. Zahnimplantate ermöglichen 
uns, Ihnen einen aus ästhetischen und funktionellen Gesichtspunkten perfekten Zahnersatz zu bieten, der Ihnen Ihr 
positives Lebensgefühl und ein unbeschwertes Lachen zurückgibt. 


Anders als herkömmlicher Zahnersatz ermöglicht ein Zahnimplantat dauerhaft festen Halt und fühlt sich beim 
Kauen und Sprechen an wie Ihre echten Zähne. Dabei können sowohl einzelne als auch mehrere Zähne bis hin zu 
ganzen Zahnreihen ersetzt werden. 


Moderne Zahnimplantate sind in Aufbau und Funktion den natürlichen Zähnen nachempfunden, damit Sie von 
einem langlebigen, hochfunktionalen Zahnersatz mit natürlicher Ästhetik profitieren. Deshalb wird als erster 
Schritt im Rahmen eines minimalinvasiven operativen Eingriffs eine „künstliche Zahnwurzel” in den Kieferknochen 
eingebracht — ein schraubenförmiges Implantat meist aus körperverträglichem Titan. Abhängig von der 
Knochenbeschaffenheit geben wir diesem mehrere Monate Zeit für die Einheilphase, sodass es fest mit dem 
Kieferknochen verwächst. Im nächsten Schritt erfolgt die prothetische Versorgung. Angepasst an Ihre individuelle 
Zahnfarbe ist diese nicht von Ihren natürlichen Zähnen zu unterscheiden. 


Sollte nicht genug eigener Kieferknochen vorliegen, um dem Implantat genügend Halt zu geben, haben wir in 
unserer Praxis die Möglichkeit, durch das Verfahren des Knochenaufbaus genügend Knochengewebe zu schaffen. 
Mit der navigierten Implantologie bieten wir Ihnen zudem höchste Präzision und Sicherheit durch moderne 
Computertechnologie und Bildgebungsverfahren. 


Sprechen Sie uns gern jederzeit auf unsere hochmodernen Implantationsverfahren an — Wir beraten Sie 
vertrauensvoll und individuell. 


Knochenaufbau 


Ein Knochenaufbau ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem körpereigener Knochen oder Knochenersatzmaterial auf, 
in oder an den geschwundenen Kieferknochen eingebracht wird. Dies wird zum Beispiel dann nötig, wenn nicht 
genug Knochenvolumen für ein Implantat vorhanden ist. 


Der Knochenaufbau kann sowohl im Oberkiefer als auch im Unterkiefer durchgeführt werden. Dabei können 
kleinere Transplantationen von Knochen- oder Knochenersatzmaterial als ambulanter Eingriff unter örtlicher 
Betäubung oder mit nur leichter Sedierung erfolgen. 


Zu den verschieden Optionen, die Ihnen für den Knochenaufbau zur Verfügung stehen, beraten wir Sie gern 
vertrauensvoll im persönlichen Gespräch. 


Navigierte Implantologie 


Die navigierte Implantologie ist ein Verfahren, das den chirurgischen Eingriff der Implantation durch moderne 
Computertechnologie unterstützt. Bereits vor der eigentlichen Operation wird das Einbringen des Zahnimplantates 
am Computer anhand eines dreidimensionalen Patientenmodells simuliert. So kann kontrolliert werden, ob das 
Knochenangebot um das Implantat ausreicht und die Sicherheitsabstände zu Nerven, Zahnwurzeln oder einem 
Nachbarimplantat eingehalten werden. Darüber hinaus erhalten wir dadurch umfangreiche Informationen über die 
Knochenstruktur, seine Qualität sowie zum Verlauf des Unterkiefernerves oder der Oberkiefer-Sinushöhlen. Im 


Anschluss daran wird basierend auf diesen Daten eine Führungsschablone gefertigt, durch welche die virtuell 
geplante Implantatposition auf die Realität übertragen wird. So kann das Implantat präzise an optimaler Stelle im 
Kieferknochen platziert werden. Die navigierte Implantatplanung stellt damit eine umfassende sowie sichere 
Analyse des Implantatlagers dar und ermöglicht eine exakte Implantatpositionierung entsprechend der 
prothetischen Planung. Die Gefahr, dass Zahnwurzeln, Nachbarzähne, die Kieferhöhle oder Nerven bei der 
Implantation beschädigt werden, kann durch die navigierte Implantologie nahezu ausgeschlossen werden, da die 
Anatomie vollständig gekannt wird und sich die Planung an exakt den vorhandenen Verhältnissen orientiert. 
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Wir sind Fur Sie da 


KONTAKTDATEN OFFNUNGSZEITEN 

Dentarra Zahnmedizin Heilbronn Mo.- Fr. 8:00-17:00 Uhr 

MVZ 

Kaiserstr. 2 Außerhalb der regulären Praxissprechzeiten haben Sie selbstverständlich 

74072 Heilbronn die Möglichkeit, einen individuellenTermin mit uns zu vereinbaren — wir 
nehmen uns gerne Zeit für Sie. 





Tel. 07131 2055240 
Fax 07131 2055250 
praxis@dentarra.hn 


ONLINE- 
TERMINABFRAGE 


Unsere Online-Terminvergabe steht 
Ihnen rund um die Uhr zur 
Verfügung. Hier können Sie 
einfach Ihre persönlichen Daten 
eingeben und Ihren Wunschtermin 
anfragen. 


24H ONLINE-TERMIN 


Vereinbaren Sie einen Termin telefonisch unter 07131 2055240. 


Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 


